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Praludium und Fuge 

(Nr. 22 aus dem Wohltemperierten Klavier, Teil I) 



Praludium J = 40 



Johann Sebastian Bach, BWV 867 

Bearbeitung: Thomas A. Schneider 
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Horn ( F) 



Fuge J = 66 
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